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Section DP n° 550 



Oliviers existants 



| o I 




Figuier 



4 Arbres haute tige a planter 
(remplacement des arbres 
coupes pendant les travaux) 



DP 650 



Batiment existant 
R+l 



Extension 
Rez-de-chaussee 



Limite du terrain 



Surfaces impermeabilisees du projet : 

- extension toit en tuiles 13,00 m2 

- extension toit terrasse 67,40 m2 
extension sol 98,10 m2 




urface total 

cat^ul a 100l/m2 

e total bassin 
compensation 



178,50 m2 



17,85 m3 
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Reserves d'eau de pluie 



Agrandissement porte garage 
Largeur 260 cm 



Bassin de compensation 
Edicule technique et cuisine ete 
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1 _ PAYSAGE, ENVIRONNEMENT EXISTANT : 

Le terrain est desservi par la rue des Moulins et borde par la rue de la Croix de Fer. 

Voie etroite en sens unique, la rue des moulins est a forte pente, et les clotures sont generalement 

realisees en mur de pierre. 

Les parcelles voisines au sud sont construites en limite de voirie. Au nord les parcelles sont moins 
denses et comportent de grands jardins arbores. 

Le terrain est entierement borde par des murs. Sur la peripherie des voies (rue des moulins et rue 

de la Croix de fer) les murs en pierres apparentes jointoyees sont assez haut et forment une 

protection. 

Au Nord et a L'Est, en mitoyennete, les murs sont des murs de soutenement magonnes et enduits, 

avec des contreforts. 

Le terrain est pour une grande partie recouvert d'un dallage beton. Deux cypres traversent ce 
dallage cote rue des Moulins. Le reste du terrain est soit un ancien deblai (Nord et Est de la parcelle) 
soit une pelouse agrementee de murets en pierres seches. Trois oliviers, un figuier, un murier et 
deux micocouliers sont plantes sur les aires vegetales. 

2_DISPOSITIONS D'INSERTION : 

Le projet d'extension concerne le rez-de-chaussee. L'escalier exterieur d'acces a I'etage est integre 
avec comme avantage d'etre protege. 

Cette extension est positionnee en charniere par rapport a I'acces des personnes et vehicules, 

definissant ainsi au Nord-Ouest une entree en rez-chaussee. Au Sud-Est, le projet est prolonge par 

une terrasse protegee d'un brise-soleil, et d'une piscine. Un bassin de compensation en point bas 

collecte les eaux pluviales et definit I'aire vegetalisee et ombragee de la parcelle. 

Un edicule technique et cuisine d'ete vient fermer cet ensemble, en s'appuyant sur le mur 

d'enceinte. 

Le toit est traite en toiture-terrasse pour moitie vegetalisee. La partie centrale est accessible et 
protegee par un garde-corps constitue d'une jardiniere. 

Certains arbres seront coupes, un nombre equivalent sera replante avec des sujets hautes tiges. 

3_PRINCIPES CONSTRUCTIFS : 

Des reprises en sous-oeuvre permettront de raccorder I'existant au projet. Les murs pourront etre 
magonnes et enduit en ton ocre ou bien traite en ossature bois avec le meme enduit. 
La toiture-terrasse adoptera le principe choisi. Des dalles sur plots definissent la partie accessible, 
un complexe etancheite et terre vegetale compose la partie paysagee. 

L'entree integrera des murs en pierre avec un appareillage local, en alternance avec des dalles et 

acroteres en beton brut (un enduit gris pourra eventuellement finir ce beton). 

La couverture en protection de l'escalier et de la passerelle d'acces a la terrasse accessible est 

realisee a I'identique de la couverture actuelle. 

Les menuiseries seront pour les grands chassis fixes et coulissants en aluminium. Les autres 

menuiseries peuvent etre en bois ou aluminium. 
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FACADE SUD 




-• Mur en pierre 



PROJET 



FACADE NORD 



Projet d'extension d'une maison individuelle a NtMES/demandeur M. ALBERT Jean-Denis/ architecte Jean-Frangois Delluc 



plan des facades - facades est et ouest - 1/100 . PCMI 5 




EXISTANT 



FACADE OUEST 



A Entree 



4 Edicule technique et cuisine d'ete 
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Nota : les arbres ne sont pas represente sur ce plan 
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Vue de I'entree et escalier ferme 




Vue de I'extension principale avec la terrasse exterieure et piscine 
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photo 1 (positionnee sur le plan etat des lieux) 




photo 2 (positionnee sur le plan etat des lieux) 
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photo 3 (positionnee sur le plan etat des lieux) 




photo 4 (positionnee sur le plan etat des lieux) 
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